WLADYSLAW SEIDL 


uczen VII. klasy gimn. sw. Anny w Krakowie, 
syn Wilhelma i Wandy z Miinnichow Seidlów, 


przeżywszy lat 17, po ciężkiej i długiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 
zmarł 1. listopada 1896. r. o godz. 9 wieczorem. 


so O => Y NN eao 


Pogrzeb odbedzie sig we Wtorek 3 listopada b. r. o godz. 3'/, popotudniu z domu I. 25 przy 
ulicy Zwierzynieckiej wprost na cmentarz. 


NABOZENSTWO ZALOBNE 


odprawi sie we Srode dnia 4. listopada b. r. o godz. 9. rano w kościele OO. Kapucynów. 


Zakład pogrzebowy „Concordia“ J. K. Pękalskiego, z Druk W. L. Anezyca i Sp. w Krakowie. 


